WŁODZIMIERZ 


major pożarnictwa, Inspektor Ochrony P-poż. Centr. Zarz. Przem. Naftowego w Krakowie 


przeżywszy lat 47, po długiej a ciężkiej chorobie, 
zmarł dnia 11 października 1952 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościółka Najśw. Salwatora na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 


w środę 15 bm. o godz. 4 po poł., o czym zawiadamia 


Korpus Techniczny 
Pożarnictwa m. Krakowa. 


